CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE 


Luogo: Leno 

Data: giugno o luglio 1997 
Ora: 23:00-00:00 

Tipologia: bedroom invaders 
Fonte: CUN 


Una donna in camera da letto nota uscire un fascio di luce da una presa di corrente; la stessa 
luce sembra filtrare dalle tapparelle. Dice di avvertire delle presenze in camera al buio, di 
sentirsi toccare, sente un sussurrio all'orecchio, come una voce. Dopo un po' rimane solo la 
luce della presa, che dopo un'ora svanisce. Sogno ad occhi aperti? La donna ha detto di essere 
stata ben sveglia. Fuori casa non ci sono fonti luminose che possano giustificare la luce che 
filtrava dalla finestra. 


